MOD. « FIDO II » 

E’ riportato lo schema aggiornato del 
€ Fido II ». Sugli esemplari diffusi in pre- 
cedenza anche sulle istruzioni di taratura 
C R 9 si debbono notare due varianti di- 
segnate su questo schema: 

1) aggiunta della resistenza R 14 di ri- 
duzione, e quindi di protezione per la 1am- 
pada spia S. In calce al disegno, entro 
lo spazio punteggiato, e tracciato il circui- 
to nella situazione precedente. 

2) Le prese fonografiche sono « tagliate > 
da due condensatori C22 e C23 per evitare 
che attraverso quesle boccole lo chassis 
possa esser messo accidentalmente a terra 
franca. 

Qui di seguito vengono forniti i dati ge- 
nerali e le istruzioni di allineamenlo e 
taratura del «Fido II». Tali norme, co- 
m’e intuitivo, sono generalizzahili a tutti 
j modelli «Fido». Naturalmente vanno 
applicate con il dovuto discernimento. 

CARATTERISTICHE GENERALI 

Limiti di gamma: da 205 a 550 m. 

Media frequenza: 470 kHz. 

Valvole: 12A8-GT oscillatrice convertitri- 
ce di frequenza; 12K7-GT amplificatrice di 
media frequenza; 12Q7-GT rivelatrice> C.A.S. 
e preamplificatrice; 35L6-GT amplificatrice di 
potenza; 35Z4-GT raddrizzatrice a riscalda- 
mento indiretto. 

Lampadina per scala: 6 V, 0,15 A. 
Altoparlante elettrodinamico. Bobina mo¬ 
bile R = 4 ohm. Conaumo a 125V - 0,20 A. 

NOTE DI SERVIZIO (RADIO SERVICE) 

Accertarsi che l’equipaggio che porta i 
nuclei di sintonizzazione, alFestremo infe- 
riore della corsa, si fermi a circa 1 mm dal 
fondo del gruppo alta frequenza; qualora 
cio non sia, occorre muovere l’equipaggio 
focendo scorrere la funicella. 

Non bisogna mai variare la posizione re- 
ciproca dei nuclei che e stata accuratamen- 
te tarata in fabbrica; nel caso perd che i 
nuclei siano stati mossi o sostituiti, oc¬ 
corre regolarli in modo che il bordo infe- 
riore di essi si trovi a circa 4 mm dai bracci 



